MADE IN JA 


MADE 


JAPANSSOTEC 


http://www.sotec.co.jp/jmade/ 


熟練した作業者が 1 台 1 台丁寧に生産 
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部品準備 


組み立て 


動作試験 


機能検査 


清掃 


出荷 


技術的なご相談•修理受付はこちら 


詳し < は、「サボート•ガイド J または 
WEB(http://sotec.jp/support/) をご覧ください。 


神奈 j 1 1県横浜市のコールセンター 




相談 

痛 料 

ソーテックカスタマセンタ 


親 0570-001134 

または 045-330-1111 

9:30〜18: 00(365 日）※弊社指定休業日を除く。 

※ナビダイヤルは携帯電話からもご利用できます。 I 
( PHS からはご利用できません。） 

※製品ご購入から1年以上のお客様は有償となります。 
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創る•つながる•拡がる 


SOTEC 



MADE IN JAPAN! SOTEC 

お買い上げいただいたバソコン本体は 
国内の工場で1台1台丁寧に組み立てられ, 
厳密な品質検査を行った上で、出荷しています C 


ソ—テックは更なる品質向上を図るため、 

「J - M A D E 」 (国内最終組立)モデルの充実を図つています。 
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